400                 IV-   Stromende Bewegung der Gase mad Dampfe.
wirkliclie Endtemperatur t» = ISO0 angenommen wurde.   AlBi ist zwischen .4-,
•und BL willkiirlicb.  gezogeii, AB in Fig' 147   darnach maBstablich ubertragen.
Man erlialt welter
A L0 =-• 38,9 — 23,4 = 15,5 Cal/kg
AL =48, ^d= 15,5/25,4 = 0,61,
oder angenahert mit den Temperaturen
45-2
84,5-20 "   ""~   '
Die ganze Zusatzarbeit ist
25,4 — 15,5 = 9,9 Cal =- 4 Lz + A LR . Mit .41^== 1,6 Cal   aus  Fig. 147   wird  also   ALR~§,% Cal,   Bomit ALz ixu
.
rd. 1/5 von
Ferner wird
und
48,8 - 32,9
...... ............. -""^.
